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Th 

黑 礁 【Cicomua nigra) 是 我 国 I 工 级 保护 动物 ， 目 前 国内 虽然 成 都 、 北 京 、 济 南 、 上 海 等 地 动物 园 党 
养 的 黑 殉 已 有 过 繁殖 记录 ， 但 对 黑 散 人 工 双 化 的 研究 还 未 见 系 统 报道 。 本 文 结合 中 国 野生 动物 保护 协会 
下 达 的 科研 进 题 一 一 黑 殉 繁殖 生物 学 研究 ， 于 1994 年 一 ]995 年 对 天 津 动物 园 得 养 的 ] 对 架 掀 进行 了 人 
工 旷 化 的 初步 研究 ， 现 将 结果 障 报 如 下 ， 


1 动物 种 源 和 人 工钱 化 方法 


天 津 动物 园 所 饲养 的 1 对 黑 礁 于 1992 年 从 内 蒙古 呼和浩特 人 人民 公园 引进， 当时 为 办 鸟 ， 饲 养 于 5x 
5x4( m'》 的 和 穹 傅 内 。 人 工 旷 化 采用 京 农 牌 9DFC-1440 型 加 化 器 ， 该 机 可 进行 自动 控制 ， 实 际 湾 差 
<0.] TC、 孵化 温度 为 37.2C 一 37.7XC、 相 对 湿度 为 55% 一 60%。 旷 平 放 ， 每 2h 翻 卵 ] 次 ， 炙 卵 角度 为 
]80“、 同 时 凉 卵 ] 一 2 min。 


2 结果 


]994 年 一 1995 年 黑 究 共产 卵 8 析 ， 其 中 4 术 为 受精 盟 。 卵 二 化 情况 见 表 ]， 出 锥 卵 膨 化 期 的 失重 情 


表 1 黑 况 国 化 情况 一 些 表 
Table 1 A list of eggs incubation data of Black Stork 


卵 号 产 卵 日 期 太 巾 到 破 壳 破 这 到 出 锥 备 注 
94-2 94-04-17 后 期 死亡 
94-3 94-04-19 28 天 18h 1 天 19h 出 锥 
94—4 94-04-22 未 受精 
95-2 95-04-19 28 天 23h 2 天 4h 出 锥 
95-4 95-05-10 28 天 20h 1 天 I7h 出 锥 


表 2 3 要 黑 癌 旭 且 化 期 失重 情况 
Table 2 The weight loss of three eggs of Black Stork doring incubation 


有 号 入 肚 明 ” 破 亮 时 卵 日 平均 失重 卵 总 失重 
重 tg) ” 卵 重 (pg ‘g) 1%) {B) [| 
94—3 72.80 61 08 0.404 0.56 11.72 16.10 
95 一 2 69.70 57.80 0.413 0.59 11.99 17.20 
Qs-—4 70.20 58.69 0.396 0.57 11.51 16.40 
x 70.90 59.19 0.404 0.57 t1.74 16.57 
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次 匈 表 2， 卵 的 有 关 数 据 的 测量 值 见 表 3。 


表 3 黑 蓝 卵 的 测量 
Table 3 The mensurements of Black Stork's eggs 


初 重 长 径 得 径 体积 艺 密 度 CSS 





是 lg lem} {cm) {cm (cm (x10 
94-2 74.20 7.00 4.3 16.00 1.1200 5.733 
94—3 72.80 6.40 4.7 76.60 0.9570 4.846 
94-4 #66.70 6.10 4.4 60.20 1.1100 5S.544 
93-—2 69.70 6.30 4.6 £7.90 1.0300 5.224 
95—4 70.20 6,40 44.5 66.10 1.0600 5.417 
x 7072 6.52 4.5 67.36 1.0554 5.374 


CSS， 鸟 类 某 :物种 的 特异 系数 ， 计 算 方 社 为 不 =CSSxZLx5x8 FW 初 产 明 的 鲜 重 ， 
L: 卵 长 轴 的 切线 长 座 : 有 卵 短 轴 的 切线 宽度 。 


从 表 1 和 表 2 的 结果 可 以 看 出 ，3 榴 卵 的 平均 破 党 时 间 为 28 天 20 h， 破 壳 到 出 办 时 间 为 1 天 21 h， 
钙化 期 卵 的 平均 失重 率 为 16.$7% 。 从 表 3 中 可 以 看 出 黑 项 卵 的 CSS 系数 为 5.374 x 10 *， 卵 密度 为 
1.0554 “cm3， 平 均 体积 为 67.36 cm’。 

艇 化 期 卵 的 实际 重量 《mm 与 卵 旷 化 天 数 (x) 的 直线 回归 方程 是 y= 70.9416-0.4074x。 
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